WDOWA PO INZYNIERZE 
NAJDROZSZA MATKA I BABUNIA 


przezywszy lat 83, po ciezkiej chorobie, opatrzona $w. Sakramentami, zasnela w Panu 
dnia 9 lipca 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 13-go bm. 
o godzinie 12.30 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKA, SYN, ZIĘĆ, WNUKI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 6571/71 — M-4 (5907) — 30 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


